Inż. EUGENIUSZ TOR 


dyrektor Zakładu Doskonalenia Rzemiosła w Krakowie 


urodzony dnia 28. XII. 1883 r. w Grabowcu, pow. Hrubieszów, po długich 
a ciężkich eierpieniach, zasnął w Panu dnia 14-go kwietnia 1953 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na 
miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w czwa rtek 16 bm. o godz.4 po poł., 
na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, córka, zięć, wnuk i bratanek. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w piątek dnia 17-go b. m. o godzinie Y rano 
w kościele paraf. św. Anny. 


